Bericlltigungen zum ersten Baiide.
Seite   61, Zeile 8 von oben lies
statt -  •••/—•
Seite   76, Zeile I trad 2 von
oben lies y statt — •
ft                        u
Seite Seite Seite
Seite
Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite
135, Zeile 11 und 12 von unten lies —s statt c. 143, Zeile 4 von oben lies e-¥a statt e— *?*-. 172, Zeile 1 von oben lies (11) statt (14).
n        ,.     n •   .   n n obeu lies — -\-
_
193, Zeile 7 von----„ „„„        ,
225, Formel (5) lies Bx statt »«.
270, Zeile 3 von oben lies (3) statt (4).
270, Zeile 8 von oben lies Kugelflache statt Kugelflachen.
279, letzte Zeile J.0, J30 statt Av, Bv.
383, Zeile 9 von oben lies 151 statt 150.
383, Zeile 12 von oben lies e statt s.
455, Formel (14) lies r2 statt r°.